

fENSIONI 


NOTE 


Tensions al 1° eiettroiitieo: 155 Volt 

Tension© c.c. al 2° elettrolitico: 120 Volt 
* Tens, alia placca del triodo oscillators 

Le tension! indicate soft* state kite can volt- 
metro a 20.000 ohm |>cr Volt e apparecchio su 
rete 123 Volt. 


OC a 19* 24, 31 e 49 m. Media frequenza a 467 kc/s. 


CELOSO • Mod. C 114/R 




















